
RADIO UNDA - Norma: 307 

NORME Dl TARATURA PER GRUPPI A. F. 

A. F. 92/1 - 92/2 (R. 59/1 - R. 69/1 - R. 69/2 - R. 89/1 - R. 89/2 - R. 89 3) 

1) TARATURA OM NORMALS (GAMMA 1): Nodal a 550 kHz a companaalorl « 1500 kHz 

2) TARATURA (GAMMA 3): m 76.3* MHz 3.03. 

3) CONTROLLO (GAMMA 2) a 100 m (3 MHz) a 170 m (17.64 MHz). 

Naaauna ta'atura. 

4) SI tarano la altra gamma O.C. alia aaguantl frequanza: 

gamma 4 m 50.-8,— MHz 

a 5 a 41.8 = 7.15 a 

a 6 a 31.1 - 9.65 MHz 

a 7 a 25.4 - 11,6 a 

a 8 a 19.5 15,4 a 

a 9 a 16,94 ^ 17.7 a 







